Saat ini tiap orang yang berpergian wajib membuktikan pesan rapid uji baik di 
lapangan terbang, pelabuhan, atapun cek point tercantum kereta api dll. 


Kemudian apa itu Rapid test? Rapid test ialah salah satu uji buat mengetahui secara 
kilat SARS- CoV- 2, virus yang menimbulkan Covid- 19. Berbeda dengan tata cara 
sepanjang ini yang memakai real time polymerase chain reaction( RT- PCR) yang 
mengambil usapan lendir dari hidung ataupun kerongkongan, rapid test hendak dicoba 
dengan mengambil ilustrasi darah penderita positif Covid- 19. 


Proses pengecekan Ini tidak memerlukan fasilitas laboratorium pada bio- security 
tingkat 2. Maksudnya, pengecekan dapat dicoba di nyaris seluruh laboratorium 
kesehatan yang terdapat di segala Indonesia. 


Penyakit Coronavirus( COVID- 19) merupakan penyakit meluas yang diakibatkan oleh 
virus corona yang baru ditemui, SARS- CoV- 2. Penyakit ini sudah dinyatakan 
bagaikan pandemi global serta musibah nasional di Indonesia. Apabila Kamu sempat 
hadapi indikasi COVID- 19 ataupun mau memperoleh pesan penjelasan sehat bagaikan 
ketentuan bepergian, hendaknya Kamu merupakan melaksanakan uji sesegera bisa jadi. 


Pengecekan yang dicoba buat skrining COVID- 19 merupakan uji PCR ataupun uji kilat( 
rapid test) COVID- 19 terhadap ilustrasi yang diambil dari orang yang 
berpartisipasi dalam uji. Ilustrasi diambil cocok dengan prosedur kedokteran yang 
benar dari laboran yang sudah mematuhi peraturan kedokteran terpaut. 


Seluruh hasil uji antibodi reaktif wajib diinformasikan kepada pasien, 
dikonsultasikan dengan penderita serta dikonfirmasi oleh pihak laboran/kedokteran. 
Segala data menimpa dampak samping, hasil uji antibodi reaktif, serta ataupun data 
tindak lanjut hendak ditangani secara rahasia oleh staf kedokteran yang 
melaksanakan uji rapid test. 


Buat melaksanakan uji rapid COVID- 19, lumayan jalani reservasi 1 hari saat sebelum 
kunjungan serta tiba ke klinik atlantis cocok waktu yang sudah Kamu pesan. Dekat 15 
menit sehabis uji berakhir, Kamu hendak menerima hasilnya beserta pesan penjelasan 
pengecekan kesehatan dalam bahasa Indonesia. Uji bisa diterima dalam wujud cetak, 
soft copy, ataupun keduanya. Bila negatif, hasil uji serta pesan penjelasan 
pengecekan kesehatan Kamu bisa digunakan buat penuhi persyaratan bepergian serta 
keperluan lain. 


